جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
ناتج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة 1 سي ننه سود نا 
المديرية . الرصافة الثانية ئج ت العامه للدراسه المتو / الدور الاول 

للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الرياحين الاهلية للبنين 


1 ]1421911198001 | احمد قاسم زاهي سيلة 86 | | 88 | 8 | سه | 0م | 
_ 3_| 142191119003 | علي خالد امد سلمان 33 | 268 |5 | 
4_| 1421911199004 | قارس وسام عطا لله يوسف 56 | 35 | 5 | 35 | | o‏ 
5 | 1421911199005 | كريم وقاص عدنان سليمان 52 | ow | 50 |S | M4‏ 
_ 8_| 2091160008 | محمد بار علي دبس كريم 5 | 42 | 52 | 0 | o | wm‏ 
1 | 1421911199010 | مصطفی جلال هاتف موسى 3 | #7 | 2 | 2 
1 | 21911199011 _| مصطفى قاسم حسين غالي 3 | a | 2A‏ | 2 
12 | 9199012 | مصطفى مهدي جلو مرعي 38 | 0 | 42 | 6 | سس | o‏ 


الممتحنون 


٠ 



























نسبة النجاح 


شزیر الس اموي 





برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


